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一 、 本 文 实 验证 明 ， 蛇 岛 产 妨 蛇毒 中 提取 的 精 氮 酸 酯 椅 对 狗 血 液 中 粘度 、 
红细胞 压 积 , 血 浆 纤 维 蛋 白 藉 、 甘 油 三 酯 均 有 了 明显 下 降 作 用 (P<0.05 一 0.01)。 

二 、 药 物 浓度 以 0.01g/kg 体 重 计 算 为 好 。 药 物 在 血液 中 有 效 时 间 为 9 一 12 
小 时 左右 。 为 了 保持 血液 中 一 定 下 降 值 ， 应 以 持续 给 药 为 好 。 该 实验 为 今后 临 
床 开展 治疗 血栓 、 高 凝血 症 等 疾病 ， 提 供 了 参考 数据 。 


Wee st, SARRAD. Ak, RIEA MMB To Re 
究 ， 其 结果 如 下 。 


材料 与 方法 


实验 用 药 ， 由 沈阳 药学 院 制造 ， 每 管 2.0 毫 升 ， 含 量 0.2 毫克 。 实 验 动物 用 家 狗 12 
只 ， 体 重 10~15 公 斤 ， 按 实验 设计 共 分 四 个 组 ， 每 组 根据 用 药 浓 度 各 为 0.01mg/kg、 
0.05mg/kg、0.1mg/kg， 对 照 组 用 生理 盐水 。 各 组 在 用 药 前 抽 血 做 自身 对 照 ， 于 用 药 后 
在 1、2、4、6 、9 、12 小 时 抽 血 调 量 对 比 药物 对 狗 血 液 中 全 血 、 血 浆 比 粘度 、 红 细 
WER W, MRA AR, MEPEK. 


结果 与 分 析 


一 、 全 血 与 血浆 比 粘 度 、 红 细胞 压 积 、 血 沉 的 变化 


实验 证 明 ， 用 药 后 全 血 、 血 浆 比 粘度 与 用 药 前 的 或 对 照 组 的 比较 均 有 不 同 程度 下 
降 。 用 药 后 4 小 时 下 降 值 最 低 ，12 小 时 后 又 开始 回升 。 药 物 对 血液 中 粘度 影响 可 持续 12 
小 时 CP 之 0.05)。 药 物 对 红细胞 压 积 有 明显 的 下 降 作 用 。 对 血沉 作用 则 无 影 唤 ( 表 1 )。 


二 、 血 浆 纤维 蛋白 原 的 改变 


去 纤 是 本 药 的 主要 功能 、 用 药 后 血液 中 纤维 蛋白 原 逐 步 开始 下 降 ， 到 6 NAP RE 
BIA (可 下 隆 1/3)。12 小 时 恢复 用 药 前 水 平 。 ( 表 2) 
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项 目 | 分 组 | MENA 
a. eee = 1 2 4 6 9 12 小 时 
对 Fa ai 3483 3.80 3.84 3.95 3.80 2.87 他 ,94 
fo iit HOW Oe eee: 5.99 $.62 3655 3.523 3.55 23.86 3.76 
Pf P <0,05 P<0.01 > > P<0.05 
| xt i a 1.58 1.51 1667 1.64 1,61 1.61 1.62 
i Hk ME | 实 验 组 1.60 1.47 1648 1.49 151 1.46 1.56 
'P # P<0.05 > > -> 一 
| 对 IR H 40.3 40.0 38.6 39.0 89,5 3946 39.4 
AMER) | 实验 组 411 37.8 38.5 38.0 37.5 88.0 33.3 


ee ee eee eK 


表 2 精 拟 酸 酯 酶 对 狗 的 纤维 蛋白 原 的 影响 


分 组 用 药 前 值 用 药 后 变 化 

CE3) 2 6 12 小 时 
对 RH 0.36 0.37 0.35 0.32 
实 8 组 0.36 0+26 0.25 0.82 
P {Ë P<0.01 > 


三 、 血 脂 的 变化 

生 组 资料 说 明 ， 精 氨 酸 酯 酶 对 血脂 中 日 脂 蛋白 、 胆 固 醉 两 项 指标 变化 对 比 不 明显 。 
该 药 对 甘油 三 脂 确 有 明显 下 降 作 用 ( 表 3 ) 。 从 用 药 前 28.2mg% MAA 6 小 时 下 降 
19,1mg%, 12 小 时 才 恢 复 到 用 药 前 水 平 。 如 果 以 低 浓 度 组 为 例 于 用 药 后 6 小 时 下 降 2/3， 
12 小 时 仍 保持 下 降 1/3 左 右 ，24 小 时 接近 正常 水 平 。 


RI 精 氮 酸 栈 栈 对 狗 的 血脂 的 影响 



































aia «| same | 用 药 后 变化 
| (mg) 2 8 12 小 时 
| tm a | 226 236 216 236 
BEEG ZEA 95 63 95 117 
| P ff P<0.05 
| yaa 193 215 208 200 
胆 E| 实验 组 167 161 160 156 
P Ë| P <0.05 
g wt A | 25.6 27.0 28.7 25.8 
BHM aH | RRA 282 20.8 19.1 29.0 
Pf | P<0.01 P<0.01 


Le 
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Abstract 


The arginine esterase, purified from the snake venom of the Snake Island 
snakes, was studied in its anticoagulation effect. 12 dogs were tested, The 
results showed that the viscosity and the contents of fibrinogen and lipid in 
blood were reduced in various degrees, It is proposed that this enzyme may 


be used for the treatment of various types of blood diseases, such as high blood 


viscosity, and thrombosis, 





